
LES ROSES. 



ROSA ALPINA 

debilis. 

R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis; fóliolis glabris, par- 
vulis, duplicato -serratis; jloribus subgeminatis; caule inerrru, debili, 
subprostrato. ( N.j 

R. Alpina debilis. Thy. Proel, p. 61, var. 0. 

Voyez cet ouvrage, tome 2, p. 56 . 

LE ROSIER DES ALPES 

a tiges faibles. 

DESCRIPTION. 

C’est un arbrisseau á tiges glabres, rougeátres, déliées, fai- 
bles, entiérement dépourvues d’aiguillons. Ses feuilles se com- 
posent de sept, rarement de neuf folióles, plus petites que 
celles des varietés connues de ce Rosier, ovales, vertes sur les 
deux faces, doublement dentées. Elles sont portees par des 
pétioles légérement hispides, ayant á leur base des stipules 
larges, dilatées, denticulées en leur bord, bifides au sommet. 
Les fleurs sont solitaires ou disposées par deux 011 trois a fex- 
trémité des ramuscules qui croissent le long des branches 
principales. Elles sont supportées par des pédoncules un peu 
hispides, droits, munis de bractées «a leur base. Le tube du 
cálice, également hispide, est ovoide. Les divisions du limbe, 
entiéres, linéaires, sont, parfois, spatulées au sommet. Corolle 
de cinq pétales, grands, d’un rouge-vif, un peu blancs á leur 
base, échancrés en coeur au sommet. Styles pubescents. 































